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بار 9 نادي خورفكان للمعاقين‎ 
KHORFAKKAN CLUB FOR THE DISABLED ٣ CAR IAN SPORTS < 





يشهد مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين بأن 
۵م IEE SÎ‏ 7 0 
( طرق الوقاية من مخاطر الكهرباء )22020 
التي نظمها النادي عبر تطبيق زووم للإتصال المرئي يوم الإثنين 2021/7/26 


مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح 





رئيس مجلس الإدارة 


د.عبدالرزاق أحمد بني رشيد 


يڪان 
: 34ت ع2 








